डॉ. Wee खोडके, प्राचार्य, 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय 
यांना पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-२०२०/ प्र.क्र.( १४४/२१)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २६ एप्रिल, २०२२ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र. (९४/१७)/तांशि-१, 
दि. ०९.०५.२०१७. 
२. संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/प्रतिनियुक्‍ती/२०२१/६९८, दि. १०.११.२०२१. 

शासन आदेशा:- 

डॉ. WHR म. खोडके, प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
महाविद्यालयीन शिक्षक सेवा, गट-अ यांची संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्र शासन पुरस्कृत 
जागतिक बँक सहाय्यित “ तंत्र शिक्षणाचा दर्जा सुधार कार्यक्रम टप्पा - ॥ ” (€७॥?-॥|) प्रकल्पांतर्गत 
National Project Implementation Unit (NPIU), नवी दिल्ली येथील Central Project Advisor या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी पूर्ण झाल्याने डॉ. खोडके हे 
मूळ प्रशासकीय विभागात दि. 08.99.2029 (म.पू) रोजी रूजू झाले असल्याचे संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी 


संदर्भाधीन क्र. २ अन्वये कळविले आहे. 


२. त्यास अनुसरुन डॉ. प्रकाश म.खोडके, प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय यांची 


पदस्थापना शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, यवतमाळ येथे करण्यात येत आहे. 


३. डॉ. प्रकाश म. खोडके यांचा प्रतिनियुक्‍्तीवरून या विभागात रूजू झालेल्या दिनांकापासून 
(दि. ९.११.२०२१ पासून) ते वरील ठिकाणी प्राचार्य पदावर रूजू होईपर्यंतचा कालावधी महाराष्ट्र नागरी सेवा 
नियम, १९८१ (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) मधील नियम ९ (१४) (एफ) (दोन) नुसार प्रशासकीय कारणास्तव 
सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 


४. डॉ. खोडके यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. 


प्‌. सदर seat सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-२०२०/ W.H.( 188/29 )/तांशि-१ 


६. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४२६१८२०२०१२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAMEER LAXMAN 
DHERE 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
डॉ. VHT म.खोडके, प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, यवतमाळ. 


प्रत, 
संचालक, तंत्र शिक्षण, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (तांशि-१). 
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ड८., SwH पटे 
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पृष्ठ २ पैकी २ 


